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La oruga de Phyciodes Claudia 


Por PAuL KOBHLBR 


Esta oruga la he hallado durante una excursión nocturna en compañía del se- 
ñor Ricardo Strassberger. Se encuentra sobre una planta de una especie de Ver- 
bascum en cantidad de 2 hasta 6 sobre cada planta. Aliméntase únicamente de 
la epidermis de las hojas mientras es joven; después de la última muda come de 
una manera muy característica, dejando agujeros de variados tamaños y formas 
en las hojas de la planta. 

La oruga es de un color gris-verdoso pálido, con cabeza marrón-negruzco. So- 
bre todo el cuerpo hay puntitos de un color oscuro; sobre cada segmento se en- 
cuentran 6 con pequeñas verrugas, armadas de espinas y pelitos más duros. 

La erisálida es del tipo común de las Nymphalidae y tiene un largo de 11 mm. 

El largo de la larva adulta es de 20 a 23 mm. 
color marrón-amarillento, ligeramente marmorca y más oscura en general, con una 
doble fila de puntitos un poco más oscuros sobre el dorso. 

La primera crisálida se observó el 25 de Enero y el primer imago el 4 de Fe- 
brero, o sea después de 10 días. 


